Deportivo Alavés 


18/08/2021 ds 16:00 
A Alejandro José Hernúndez Hernúndez 


O Estádio Otarande tvitorio-Gasteiz) 


CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 


5º RODADA 


Laguardia & 


y David García 


Toni Moya & 


Rubén Duarte 


+Z) Roberto Torres (pênalti) 
Roberto Torres 


Ximo Navarro 


Deportivo Alavés 
56 


aso 


Deportivo Alavés 


13. Antonio Sivera 
43. Rubén Duarte & 
4. Matthew Miazga 

s. Laguardia (o & 
23, Ximo Navarro 

Ja Pina 
n. Luis Rioja 

4 15. Toni Moya & 

Vis. lván Martin 
47. Mamadou Sylla 

9. Joselu 


31, Jesús Owono 
2. Alberto Rodríguez 
112. Saúl Garcia 
21. Martin Aguirregabiria 
26. Abdel Abgar 
1 6. Mamadou Ndiaye 
14, Manu García 
1/18. Facundo Pellistri Rebollo 
1 10.John Guidetti 
1/24. Miguel De la Fuente 
35, Alan Godoy 


% Lucas Torró 


9 Manu Sánchez 


Ls Estatísticas 


Osasuna 
Posse de bola (%) “a 
Total de passes 357 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


8 Escalações 


Osasuna 


1. Sergio Herrera 
2. Nacho Vidal 
5. David Garcia 
23, Aridane 
39. Manu Sánchez & 
47. Moncayola 
Ja Darko Brasanac 
24. Lucas Torró & 
Yo. Roberto Torres (0) 
Via. Rubén García 
Vis. Kike 


Banco de Reservas 


13. Juan Pérez 
4. Unai Garcia 
f 6. Oier 
15. Jonás Ramalho 
16 Cote 
f 12.Jaume Grau 
fz1. lhigo Pérez 
22, Robert Ibáriez 
1 28.Javi Martinez 
ts. Chimy Ávila 
17. Ante Budimir 
19. Javi Ontiveros 





